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We Lwowie, dnia 2. maja 1900. 


Aleg. 188 


Sprawozdanie 


komisyi kolejowej w sprawie wniosku p. Szweda o zbudowanie cze- 
kalni na kolei państwowej Sucha - Zwardoń na przystanku 
„Pewel mała“. 


Wysoki Sejmie! 


Na kolei państwowej na przestrzeni Sucha-Zwardon na przystanku „Pewel mata“ 
brak jest czekalni, w skutek czego publiczność narażona jest na różne niewygody, 
zmuszona oczekiwać przybycia pociągów pod gołem niebem, co zwłaszcza w razie 
niepogody oraz w zimie dotkliwie daje się uczuć. 


Komisya kolejowa po rozpatrzeniu sprawy zgodnie z intencyą wnioskodawcy 
wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


Sejm wzywa c. k. Rząd, ażeby „na kolei państwowej na przystanku „Pewel mata“ 
zarządził wybudowanie ezekalni. 


Przewodniczący : 
Zaleski. 


Sprawozdawca : 


Bednarski. 


